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Konzertschrank, 100 Watt Quadro 

Edelholzgehäuse: Nußbaum, antik behandelt, Maße: Breite ca. 200 
cm, Höhe ca. 91 cm, Tiefe ca. 43 cm, Fernsehgerätefach: Breite ca. 
77 cm, Höhe ca. 56 cm, Tiefe ca. 38 cm. Technische Ausstattung 
ROSITA-Exclusiv-Chassis F 913 HiFi nach DIN 45500, Dual Platten- 
wechsler 1222 HiFi nach DIN 45500 und Philips Cassetten-Recorder 
2507/80 mit DNL. 6 Lautsprecher mit Frequenzweichen nach DIN 
45500 in Stereo-Anordnung 
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Konzertschrank 
Edelholzgehüuse: Nußbaum, antik behandelt. Maße: Breite ca. 128 
cm, Höhe ca. 80 cm, Tiefe ca. 41 cm. Technische Ausstattung 
Grundig Chassis 9075 (30 W), Dual Plattenwechsier 1220 auf her- 
ausziehbarem Boden, 2 Ovallautsprecher und 2 Mitteltonlautspre- 
cher in Stereo-Anordnung 
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Konzertschrank, 100 Watt Quadro 

Edelholzgehäuse: Nußbaum, antik behandelt. Maße: Breite ca. 154 
cm, Höhe ca. 82 cm, Tiefe ca. 43 cm. Technische Ausstattung 
ROSITA-Exclusiv-Chassis F 913 HIE) nach DIN 45500, Dual Platten- 
wechsler 1222 HiFi nach DIN 45500 und Philips Cassetten-Recorder 
2507/80 mit DNL, 6 Lautsprecher mit Frequenzweichen nach DIN 
45500 in Stereo-Anordnung. 


Konzertschrank 
Edelholzgehäuse: Nußbaum, antik behandelt. Maße: Breite ca. 111 
cm, Höhe ca. 81 cm, Tiefe ca. 72 (48) cm. Technische Ausstattung 
Grundig Chassis 9075 (30 W), Dual Plattenwechsler 1220 auf heraus- 
ziehbarem Boden, 2 Ovallautsprecher und 2 Mitteltonlautsprecher in 
Stereo-Anordnung 


Konzertschrank 

Edelholzgehäuse: Nußbaum, antik behandelt. Maße: Breite ca. 114 
cm, Höhe ca. 75 cm, Tiefe ca. 41 cm. Technische Ausstattung 
Grundig Chassis 9074 (15 W), Dual Plattenwechsler 1220 auf heraus- 
ziehbarem Boden, 2 Ovallautsprecher in Stereo-Anordnung 


Konzertschrank, 100 Watt Quadro 

Edelholzgehäuse: A) Nußbaum, antik behandelt, B) Eiche, antik 
behandelt, C) Eiche, rustikal behandelt. Maße: Breite ca. 144 cm, 
Höhe ca. 79 cm, Tiefe ca. 40 cm. Technische Ausstattung: ROSITA- 
Exclusiv-Chassis 910 Hi-Fi (100 W), Dual Plattenwechsier 1220 und 
Philips Cassetten-Recorder 2507/80 DNL auf herausziehbaren Böden, 
6 Lautsprecher in Stereo-Anordnung mit Frequenzweichen nach 
DIN 45500. 


Konzertschrank 
Edelholzgehäuse: A) Nußbaum, antik behandelt, B) Eiche, antik 
behandelt, C) Eiche, rustikal behandelt. Maße: Breite ca. 153 cm, 
Höhe ca. 83 cm, Tiefe ca. 40 cm. Technische Ausstattung: Saba 
Chassis R 340 (40 W), Dual Plattenwechsler 1220, 2 Breitband-Rund- 
lautsprecher und 2 Mitteltonlautsprecher in Stereo-Anordnung 


Konzertschrank 
Edelholzgehäuse: A) Nußbaum, antik behandelt, B) Eiche, antik 
behandelt. C) Eiche, rustikal behandelt. Maße: Breite ca. 147 cm, 
Höhe ca. 79 cm, Tiefe ca. 42 cm. Technische Ausstattung: Grundig 
Chassis 9074 (15 W), Dual Plattenwechsier 1220 auf herauszieh- 
barem Boden, 2 Ovallautsprecher und 2 Mitteltonlautsprecher in 
Stereo-Anordnung. 


Konzertschrank 


Edelholzgehäuse: A) Nußbaum, antik behandelt, B) Eiche, antik 
behandelt, C) Eiche, rustikal behandelt. Maße: Breite ca. 83 cm, 
Höhe ca. 82 cm, Tiefe ca. 40 cm. Technische Ausstattung: Grundig 
Chassis 9074 (15 W), Dual Plattenwechsler 1220 auf herauszieh- 


barem Boden, 2 Ovallautsprecher in Stereo-Anordnung. 


Konzertschrank 
Edelholzgehäuse: A) Nußbaum, antik behandelt, B) Eiche, antik 
behandelt, C) Eiche, rustikal behandelt. Maße: Breite ca. 111 cm, 
Höhe ca. 81 cm, Tiefe ca. 72 (48) cm. Technische Ausstattung 
Grundig Chassis 9075 (30 W), Dual Plattenwechsler 1220 auf heraus- 
ziehbarem Boden, 2 Ovallautsprecher und 2 Mitteltonlautsprecher 
in Stereo-Anordnung, 


Konzertschrank 
Edelholzgehäuse: A) Nußbaum, antik behandelt, B) Eiche, antik 
behandelt, C) Eiche, rustikal behandelt. Maße: Breite ca. 125 cm 
Höhe ca. 83 cm, Tiefe ca. 40 cm. Technische Ausstattung: Grundig 
Chassis 9074 (15 W), Dual Plattenwechsier 1220 auf herauszieh- 
barem Boden, 2 Ovallautsprecher und 2 Mitteltonlautsprecher in 
Stereo-Anordnung 


Fernseh-Einstellschrank 
Edelholzgehäuse: Nußbaum, antik behandelt Maße: Breite außen 
ca. 92 cm, Höhe außen ca. 95 cm, Tiefe außen ca. 49 cm, Breite 
innen ca. 85 cm, Höhe innen ca. 58 cm, Tiefe innen ca. 44 cm. 


Fernseh-Einstellschrank 
Edelholzgehäuse: A) Nußbaum, antik behandelt, B) Eiche, antik 
behandelt, C) Eiche, rustikal behandelt. Maße: Breite außen ca. 
131 cm, Höhe außen ca. 94 cm, Tiefe außen ca. 49 cm, Fernsehfach 
Breite ca. 82 cm, Höhe ca. 56 cm. Tiefe ca. 44 cm. 


Fernseh-Einstellschrank 
Edelholzgehäuse: A) Nußbaum, antik behandelt, B) Eiche, antik 
behandelt, C) Eiche, rustikal behandelt. Maße: Breite außen ca. 
93 cm, Höhe außen ca. 96 cm, Tiefe außen ca. 50 cm, Breite 
innen ca. 84 cm, Höhe innen ca. 68 cm, Tiefe innen ca. 44 cm 


Fernseh-Einstellschrank 


Edelholzgehäuse: A) Nußbaum, antik behandelt, B) Eiche, antik 
behandelt, C) Eiche, rustikal behandelt. Maße: Breite außen ca 
91 cm, Höhe außen ca. 96 cm, Tiefe außen ca. 49 cm, Breite 
innen ca. 84 cm, Höhe innen ca. 58 cm, Tiefe innen ca. 44 cm. 


Fernseh-Einstellschrank 
Edelholzgehäuse: A) Nußbaum, antik behandelt, B) Eiche, antik 
behandelt, C) Eiche, rustikal behandelt, Maße: Breite außen ca 
100,0 cm, Höhe außen ca. 88,5 cm, Tiefe außen ca. 47,0 cm, Breite 
innen ca. 91,0 cm, Höhe innen ca. 55,0 cm, Tiefe Innen ca. 41,0 cm 


Fernseh-Einstellschrank 
Edelholzgehäuse: A) Nußbaum, antik behandelt, B) Eiche, antik 
behandelt, C) Eiche, rustikal behandelt. Maße: Breite außen ca 
91 cm, Höhe außen ca. 96 cm, Tiefe außen ca. 49 cm, Breite innen 
ca. 84 cm, Höhe innen ca. 58 cm, Tiefe innen ca. 44 cm. 
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Komponenten-Schrank 


Edelholzgehäuse: A) Nußbaum, antik behandelt, B) Eiche, antik 
behandelt, C) Eiche, rustikal behandelt. Maße: Breite ca. 140 cm 
Höhe ca. 80 cm, Tiefe ca. 42 cm. Fachgrößen: 1) ca. 65,5 x 22,0 x 
40,0, 2) ca. 65,5 x 22,0 x 40,0, 3) ca. 61,0 x 23,5 x 40,0: 4) ca. 
70,5 x 21,5 x 40,0. 


FSU-Antik Fernseh-Untersatzschrank 
Edelholzgehäuse: A) Nußbaum, antik behandelt, B) Eiche, antik 
behandelt, C) Eiche, rustikal behandelt. Maße: Breite ca. 98 cm, 
Höhe ca. 72 cm. Tiefe ca. 50 cm 


Straßburg Studio-Anlage, 100 Watt Quadro 

Edelholzgehäuse: A) Nußbaum, antik behandelt, B) Eiche, antik 
behandelt, C) Eiche, rustikal behandelt, Maße: Breite ca. 93 cm, Höhe 
ca. 80 cm, Tiefe ca. 50 cm. Technische Ausstattung: ROSITA-Exclusiv- 
Chassis 913 Hi-Fi nach DIN 45500, Dual Plattenwechsier 1222 Hi-Fi 
nach DIN 45500, Philips Cassetten-Recorder 2507/80 DNL. Anschlüsse 
für die ROSITA-Standbox antik (60-80 W) nach DIN 45500. 


KL 3650 Kompakt-Stereoanlage, 70 Watt Quadro nach DIN 45500 
Gehäuse: A) Nußbaum, antik behandelt, B) Eiche, rustikal behan- 
delt. Maße: Breite ca. 97 cm, Höhe mit Fuß ca. 72 cm, Höhe ohne 

a. 20 cm, Tiefe ca 36 cm. Technische Ausstattung: Loewe- 

sis R 3500 Hi-Fi nach DIN 45500, Elac-Plattenwechsier 830 Hi-Fi 
nach DIN 45500. Grundig Cassetten-Recorder CN 730 Hi-Fi nach 
DIN 45500 mit Dolby-NR-System. Empfohlene Lautsprecher-Boxen 
ROSITA Box 250 antik nach DIN 45500 und ROSITA Standbox 60/80 
Watt nach DIN 45500 


Coburg Studio-Anlage 
Edelholzgehäuse: A) Nußbaum. antik behandelt, B) Eiche, antik 
behandelt, C) Eiche, rustikal behandelt. Maße: Standbox: Breite ca. 
36 cm, Höhe ca. 72 cm, Tiefe ca. 24 cm, Steuergerät: Breite ca 
69 cm, Höhe ca 65 cm, Tiefe ca. 54 cm. Technische Ausstattung 
Grundig Chassis 9075 (30 W), Dual Plattenwechsier 1220, Philips 
Cassetten-Recorder 2507/80 DNL, 2 Lautsprecher-Standboxen (2 x 
20 W Belastbarkeit) nach DIN 45500. 


Studio 4000 Hi-Fi 100 Watt Quadro nach DIN 45500 

Edelholzgehäuse: A) Nußbaum, antik behandelt, B) Eiche, antik behan- 
delt. C) Eiche, rustikal behandelt. Maße: Standbox: Breite ca. 36,0 cm 
Höhe ca. 67,0 cm, Tiefe ca. 24,0 cm, Maße Steuergerät; Breite ca 
97,5 cm, Höhe ca. 75,5 cm, Tiefe ca. 42,0 cm. Technische Ausstattung 
ROSITA-Exclusiv-Chassis G 933 HI-Fi mit Sensortechnik nach DIN 
45500. Dual-Plattenwechsier 1222 Hi-Fi nach DIN 45500. ROSITA-Ex- 
clusiv-Cassetten-Recorder R 795 Hi-Fi nach DIN 45500 mit Dolby-Sy- 
stem. Standbox 4000 Hi-Fi, 3-Wege-System, 60/80 Watt nach DIN 45500 


KL 2550 Kompakt-Stereoanlage, 100 Watt Quadro 
Gehäuse: A) mahagonifarben. Technische Ausstattung: ROSITA- 
Exclusiv-Chassis 913 Hi-Fi nach DIN 45500, Elac-Plattenwechsier 810 
Hi-Fi nach DIN 45500, Philips-Cassetten-Recorder 2507/80 DNL. 
Maße: Breite ca 85 cm, Höhe ca. 17,5 cm, Tiefe ca. 36 cm. Laut 
sprecher-Boxen: ROSITA Box 2550 nach DIN 45500 


— antik, 25 — 35 Watt, 1-Weg-System, Brutto-Vol 
ca. 11,5 |. Maße: ca. 32 x 21 x 17 cm — antik, 
25 — 40 Watt. 2-Weg-System, Brutto-Vol. ca. 12 I. Maße: ca. 35 x 
24 x 14 cm — antik, 60 — 80 Watt, 3-Weg-System. 
Brutto-Vol. ca. 27 |. Maße: ca, 47 x 28 x 20,5 cm 
— antik, A) 60 — 80 Watt, 3-Weg-System, B) 15 — 20 Watt, 2-Weg- 
System, Brutto-Vol. ca. 40 I. Maße: ca. 72 (44) x 37 x 24,5 cm. 
Alle Boxen, außer Box 200, nach DIN 45500. Gehäuse: A) Nußbaum 
antik, B) Eiche antik, C) Eiche rustikal 


Konzertschrank 
Edelholzgehäuse: A) Nußbaum natur, B) nußbaumfarbig dunkel 
poliert, Maße: Breite ca. 122 cm, Höhe ca. 73 cm, Tiefe ca. 39 cm. 
Technische Ausstattung: Grundig-Chassis 9074 (15 W), Dual Platten- 
wechsier 1220 auf herausziehbarem Boden, 2 Oval-Lautsprecher 
und 2 Mittelton-Lautsprecher in Stereo-Anordnung 
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Konzertschrank 
Edelholzgehäuse: A) nußbaumfarbig hell, B) nuBbaumfarbig dunkel, 
poliert. Maße: Breite ca. 124 cm, Höhe ca. 73 cm, Tiefe ca. 40 cm. 
Technische Ausstattung: Grundig-Chassis 9074 (15 W), Philips Plat- 


tenwechsler GC 051 oder Dual 1220, 2 Oval-Lautsprecher in Stereo- 
Anordnung 


Konzertschrank 

Edelholzgehäuse: A) Nußbaum natur, B) nußbaumfarbig dunkel, 
poliert. Maße: Breite ca. 150 cm, Höhe ca. 76 cm, Tiefe ca. 40 cm. 
Technische Ausstattung: Grundig-Chassis 9075 (30 W), Dual Platten- 
wechsler 1220, 2 Breitband-Rundlautsprecher und 2 Mitteltonlaut- 
sprecher in Stereo-Anordnung 


Konzertschrank 

Edelholzgehäuse: A) nußbaumfarbig hell, B) nußbaumfarbig dunkel 
poliert. Maße: Breite ca. 107 cm, Höhe ca. 80 cm, Tiefe ca. 71 (46) 
cm. Technische Ausstattung: Grundig-Chassis 9074 (15 W), Philips 
Plattenwechsier GC 051 oder GC 061 auf herausziehbarem Boden 
2 Oval-Lautsprecher in Stereo-Anordnung 


f Konzertschrank 

Edelholzgehäuse: A) nußbaumfarbig hell, B) nußbaumfarbig dunkel, 
poliert. Maße: Breite ca. 96 cm, Höhe ca. 71 cm, Tiefe ca. 40 cm. 
Technische Ausstattung: ROSITA-Exclusiv-Chassis R 100 (14 W). 
Philips Plattenwechsier GC 051. 2 Lautsprecher in Stereo-Anordnung. 


Fernseh-Eckschrank 


Edelholzgehäuse: A) nußbaumfarbig hell, B) nußbaumfarbig dunkel, 
poliert. Maße: Breite ca. 107 cm, Höhe ca. 73 cm, Tiefe ca. 50 cm. 
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Fernseh-Untersatzschrank FSU-TFA 


Edelholzgehāuse: A) nußbaumfarbig hell, B) Schleiflack weiß. Maße 
Breite ca. 84 cm, Höhe ca. 75 cm, Tiefe ca. 42 cm. 
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Fernseh-Einstellschrank modern 


Edelholzgehäuse: A) nußbaumfarbig hell, B) Schleiflack weiß. Maße 
Breite außen ca. 88 cm. innen ca. 84 cm, Höhe außen ca. 98 cm 
innen ca. 56 cm, Tiefe außen ca. 48 cm, innen ca. 45,5 cm 


O een 
Fernseh-Untersatzschrank FSU-TRA 


Edelholzgehäuse: A) nußbaumfarbig hell, B) Schleiflack weiß. Maße: 
Breite ca. 84 cm, Höhe ca. 75 cm, Tiefe ca. 42 cm 


Musik-Center 2000 sStudio-Antage 

Gehäuse (mit ChromfuBgestell): A) nußbaumfarbig hell, B) anthrazit, 
C) Schleiflack weiß. Maße: Breite ca. 68 cm, Höhe ca. 68 cm, Tiefe 
ca. 51 cm. Technische Ausstattung: Grundig-Chassis 9075 (30 W). 
Dual Plattenwechsler 1220, Philips Cassetten-Recorder 2507/80 DNL. 
Anschlüsse für Lautsprecher-Boxen vorhanden, empfohlen wird die 
ROSITA Box 200. 


Lee S Ë BESSERE J 
Commander-Luxus ` Studie Anlage, 100 Watt Quadro 
Kunststoff-Gehäuse: A) anthrazit mit Fuß „KL-Luxus“, B) Schleiflack 
weiß mit Chromfuß, Klarsichthaube über Plattenwechsier und Cas- 
setten-Recorder. Maße: Höhe ca 109,5 cm, Breite ca. 625 cm, 
Tiefe ca. 61,5 cm. Technische Ausstattung: RÖSITA-Exclusiv-Chassis 
910 Hi-Fi nach DIN 45500, Philips Plattenwechsier GC 061, Philips 
Cassetten-Recorder 2507/80 DNL, 1 Tieftonsystem und 1 Kalotten 
Mittel-Hochtonsystem mit Frequenzweiche nach DIN 45500 je Kanal 
eingebaut. Anschlüsse für TB, Antennen sowie für Lautsprecher- 
Boxen zur Vergrößerung der Stereo-Basis vorhanden 


Vision 2000 Studio-Anlage, 100 Watt Quadro 

Gehäuse: Zwei Halbkugelschalen aus Plexiglas auf einem fahrbaren 
Chromfuß. Farbe: Untere Kugelhälfte in weiß, Montageboden für Tech- 
nik in schwarz, obere Kugelhälfte in klarsichtigem Ton. Maße: Höhe ca 
92,0 cm, Durchmesser ca. 63,0 cm. Technische Ausstattung: ROSITA- 
Exclusiv-Chassis 910 Hi-Fi nach DIN 45500, Philips Cassetten-Re- 
corder 2507/80 DNL, Anschlüsse für Phono, Antennen und Laut- 
sprecher-Boxen — empfohlen wird die ROSITA Box 250 nach DIN 
45500 — befinden sich am unteren Fußrand. 


KL 3000 Kompakt-Stereoanlage, 70 Watt Quadro nach DIN 45500 
Kunststoff-Gehäuse: A) nußbaumfarbig hell, B) Schleiflack weiß, C) an- 
thrazit. Maße: Breite 94,5 cm, Höhe mit Fuß 71,0 cm, Höhe ohne Fuß 
18,5 cm, Tiefe 38,5 cm. Technische Ausstattung: Grundig-Chassis 
R 600 Hi-Fi nach DIN 45500, Dual-Plattenwechsier 1222 Hi-Fi nach 
DIN 45500, ROSITA-Exclusiv-Cassetten-Recorder R 795 Hi-Fi nach 
DIN 45500 mit Dolby-System. Empfohlene Lautsprecher-Boxen 
ROSITA Box 250 SM nach DIN 45500. 


KL 2600 Kompakt-Stereoanlage, 100 Watt Quadro nach DIN 45500 
Gehäuse: A) nußbaumfarbig hell, B) Schleiflack weiß, C) anthrazit 
Maße: Breite 97,0 cm, Höhe mit Fuß 69,0 cm, Höhe ohne Fuß 
17,0 cm, Tiefe 36,0 cm. Technische Ausstattung: ROSITA-Exclusiv- 
Chassis F 913 Hi-Fi nach DIN 45500, Philips-Plattenwechsier GC 006 
HI-Fi nach DIN 45500, ROSITA-Exclusiv-Cassetten-Recorder R 795 
Hi-Fi nach DIN 45500 mit noise limiter. Empfohlene Lautsprecher- 
Boxen: ROSITA Box 250 nach DIN 45500 


KL 3600 Kompakt-Stereoanlage, 70 Watt Quadro nach DIN 45500 
Gehäuse: A) nußbaumfarbig hell, B) Schleiflack weiß, C) anthrazit 
Maße: Breite ca. 97 cm, Höhe mit Fuß ca. 72 cm. Höhe ohne Fuß 
ca. 20 cm, Tiefe ca. 36 cm. Technische Ausstattung: Loewe-Chassis 
R 3500 Hi-Fi nach DIN 45500, Grundig Cassetten-Recorder CN 730 
Hi-Fi nach DIN 45500 (DOLBY-NR-System), Elac Plaltenwechsier 
830 Hi-Fi nach DIN 45500. Empfohlene Lautsprecher-Boxen: ROSITA 
Box 250 nach DIN 45500. 


KL 2800 Kompakt-Stereoanlage, 100 Watt Quadro nach DIN 45500 
Gehäuse: A) nußbaumfarbig hell, B) Schleiflack weiß, C) anthrazit 
Maße: Breite 93,0 cm, Höhe mit Fuß 69,0 cm, Höhe ohne Fuß 
17,0 cm, Tiefe 36,0 cm, Technische Ausstattung: ROSITA-Exclusiv- 
Chassis G 933 Hi-Fi nach DIN 45500 mit Sensortechnik, Dual-Platten- 
wechsler 1222 Hi-Fi nach DIN 45500, ROSITA-Spezial-Cassetten-Re; 
corder R 795 Hi-Fi nach DIN 45500 mit Dolby-System. Empfohlene 
Lautsprecher-Boxen: ROSITA Box 250 nach DIN 45500. 


KL 2500 Kompakt-Stereoanlage, 100 Watt Quadro 

Gehäuse: A) nußbaumfarbig hell, B) Schleiflack weiß, C) anthrazit. 
Maße: Breite ca. 85 cm, Höhe mit Fuß ca. 70 cm, Höhe ohne Fuß 
ca. 17,5 cm, Tiefe ca. 36 cm. Technische Ausstattung: ROSITA- 
Exclusiv-Chassis 913 Hi-Fi nach DIN 45500, Elac Plattenwechsier 
810 Hi-Fi nach DIN 45500, Philips-Cassetten-Recorder 2507/80 DNL 
Empfohlene Lautsprecher-Boxen: ROSITA Box 250 nach DIN 45500. 


KL 2400 Kompakt-Stereoanlage, 60 Watt Quadro nach DIN 45500 
Gehäuse: A) nußbaumfarbig hell, B) Schleiflack weiß, C) anthrazit 
Maße: Breite 93,0 cm, Höhe mit Fuß 69,0 cm, Höhe ohne Fuß 
17,0 cm, Tiefe 36,0 cm. Technische Ausstattung: ROSITA-Exclusiv- 
Chassis F 813 Hi-Fi nach DIN 45500, Dual-Plattenwechsier 1222 HI-FI 
nach DIN 45500, ROSITA-Exclusiv-Cassetten-Recorder R 795 Hi-Fi 
nach DIN 45500 mit noise limiter. Empfohlene Lautsprecher-Boxen 
ROSITA Box 230 nach DIN 45500. 


KL 2000 Kompakt-Stereoanlage, 100 Watt Quadro 
Gehäuse: A) nußbaumfarbig hell, B) Schleiflack weiß, C) anthrazit 
Maße: Breite ca. 87,5 cm, Höhe mit Fuß ca. 73,0 cm, Höhe ohne 
Fuß ca. 20,5 cm, Tiefe ca. 36,0 cm. Technische Ausstattung 
ROSITA-Exclusiv-Chassis 910 Hi-Fi nach DIN 45500, Philips Platten- 
wechsler GC 061, Philips Cassetten-Recorder 2507/80 DNL. Empfoh- 
lene Lautsprecher-Boxen: ROSITA Box 250 nach DIN 45500, 


KL 1600 Kompakt-Stereoanlage, 40 Watt 

Gehäuse: A) nußbaumfarbig hell, B) Schleiflack weiß, C) anthrazit 
Maße: Breite 85.0 cm, Höhe mit Fuß 69,0 cm, Höhe ohne Fuß 
17.0 cm, Tiefe 36,0 cm. Technische Ausstattung: ROSITA-Exclusiv- 
Chassis F 500, BSR-Plattenwechsier C 129, ROSITA-Exclusiv-Cas- 
setten-Recorder CW 8. Empfohlene Lautsprecher-Boxen: ROSITA 
Box 200. 


KL 2200 Kompakt-Stereoanlage, 60 Watt Quadro nach DIN 45500 
Gehäuse: A) nußbaumfarbig hell, B) Schleiflack weiß C) anthrazit. 
Maße: Breite 93,0 cm, Höhe mit Fuß 69,0 cm, Höhe ohne Fuß 
17,0 cm, Tiefe 36,0 cm. Technische Ausstattung: ROSITA-Exclusiv- 
Chassis F 803 Hi-Fi nach DIN 45500, Dual-Plattenwechsler 1222 Hi-Fi 
nach DIN 45500, ROSITA-Exclusiv-Cassetten-Recorder R 795 Hi-Fi 
nach DIN 45500 mit noise limiter. Empfohlene Lautsprecher-Boxen 
ROSITA Box 230 nach DIN 45500. 


KL 1800 Kompakt-Stereoanlage, 60 Watt Quadro 

Gehäuse: A) nußbaumfarbig hell, B) Schleiflack weiß, C) anthrazit 
Maße: Breite 85.0 cm, Höhe mit Fuß 69,0 cm, Höhe ohne Fuß 
17,0 cm, Tiefe 36,0 cm. Technische Ausstattung: ROSITA-Exclusiv- 
Chassis 800 Hi-Fi nach DIN 45500, Dual-Plattenwechsier 1220. 
ROSITA-Exclusiv-Cassetten-Recorder CW 8. Empfohlene Lautspre- 
cher-Boxen: ROSITA Box 200. 


Kompakt-Stereoanlage, 30 Watt Quadro 
Gehäuse: A) nußbaumfarbig hell, B) Schleiflack weiß, C) anthrazit. 
Maße: Breite ca. 65 cm, Höhe ca. 21 cm, Tiefe ca. 35 cm Tech- 
nische Ausstattung: Loewe-Chassis R 300 HI-Fi, Philips Platten- 
wechsier GC 061, Philips Casseiten-Recorder 2507/80 DNL. 


KL 300 


K 1500 Kompakt-Stereoanlage, 100 Watt Quadro nach DIN 45500 
Gehäuse: A) nußbaumfarbig hell, B) Schleiflack weiß, C) anthrazit 
Maße: Breite ca. 66 cm, Höhe ca. 17,5 cm, Tiefe ca. 36 cm. Tech- 
nische Ausstattung: ROSITA-Exclusiv-Chassis 913 Hi-Fi nach DIN 
45500, Elac Plattenwechsier 810 Hi-Fi nach DIN 45500. Empfohlene 
Lautsprecher-Boxen: ROSITA Box 250 nach DIN 45500. 


CR 1000 Kompakt-Stereoanlage, 100 Watt Quadro nach DIN 45500 
Gehäuse: A) nußbaumfarbig hell, B) Schleiflack weiß, C) anthrazit 
Maße: Breite ca. 66,0 cm, Höhe ca. 17,5 cm, Tiefe ca. 36,0 cm 
Technische Ausstattung: ROSITA-Exclusiv-Chassis F 913 HI-Fi nach 
DIN 45500, Grundig-Cassetten-Recorder CN 730 Hi-Fi nach DIN 
45500 mit Dolby-System. Empfohlene Lautsprecher-Boxen: ROSITA 
Box 250 nach DIN 45500. 


RE 


Stereo-Anlage R 100 

Technische Ausstattung: A) Steuergerät: ROSITA-Exclusiv-Chassis 
R 100 (14 W), B) 2 Lautsprecherboxen ROSITA 4, 1 Tief-Mittelton- 
system, Nennbelastbarkeit P = 5 W. Spitzenbelastbarkeit = 8 W. 
Nennscheinwiderstand ZN = 16 Ohm, Übertragungsbereich = 90 — 
14.000 Hz. Gehäuse: A) nußbaumfarbig hell, B) Schleiflack weiß. 
Maße Steuergerät: Breite ca. 51 cm, Höhe ca. 13 cm, Tiefe ca 
18 cm, Lautsprecher-Box: Breite ca. 25 cm, Höhe ca. 13 cm, Tiefe 
ca. 20 cm 


K 500 Kompakt-Stereoanlage, 60 Watt Quadro 
Gehäuse: A) nußbaumfarbig hell, B) Schleiflack weiß, C) anthrazit 
Maße: Breite ca. 66 cm, Höhe ca. 17,5 cm, Tiefe ca. 36 cm. Tech- 
nische Ausstattung: ROSITA-Exclusiv-Chassis 800 HI-FI nach DIN 
45500, Dual Plattenwechsler 1220. Empfohlene Lautsprecher-Boxen 
ROSITA Box 230 nach DIN 45500. 


CR 400 Kompakt-Stereoanlage, 40 Watt 

Gehäuse: A) nußbaumfarbig hell, B) Schleiflack weiß, C) anthrazit 
Maße: Breite ca. 66,0 cm, Höhe ca. 17,5 cm, Tiefe ca. 36,0 cm. 
Technische Ausstattung: ROSITA-Exclusiv-Chassis F 500, ROSITA- 
Exclusiv-Cassetten-Recorder CW 8. Empfohlene Lautsprecher Boxen 
ROSITA Box 200. 


) Rauchglasuntersatz, Ausführung: topasfarben. Maße: Länge ca 
90 cm, Tiefe ca. 38 cm, Höhe ca. 48 cm. (b) Fernsehlisch FST, 
Gesamthöhe: ca. 55 cm, Maße der Platte: Länge ca. 78 cm, Tiefe 
ca. 42 cm, Stärke ca. 2,6 cm. Farben: A) nußbaumfarbig heil (Fuß 
anthr.), B) Schleiflack weiß (Fuß weiß), C) anthrazit (Fuß anthr.) 
(c) Fernsehtisch FST 95 antik, Maße: Länge ca. 80 cm, Höhe ca 
56 cm, Tiefe ca. 47 cm. Farben: A) Nußbaum, antik behandelt, B) 
Eiche, rustikal behandelt. (d) Fernsehlisch FST 98 antik, MaBe 
Länge ca. 80 cm, Höhe ca. 55 cm, Tiefe ca. 45 cm. Farben: A) 
Nußbaum, antik behandelt, B) Eiche, rustikal behandelt. 


ROSITA-Box 250, 60 — 80 Watt, 3-Weg-System, Brutto-Vol. ca. 27 | 
Maße: ca. 47 x 28 x 20,5 cm. ROSITA-Box 230, 25 — 40 Watt, 2-Weg- 
System, Brutto-Vol. ca. 12 I. Maße: 35 x 24 x 14 cm. ROSITA- 
Box 200, 25 — 35 Watt, 1-Weg-System, Brutto-Vol. ca. 11,5 I. Maße: 
ca. 32 x 21 x 17 cm. Alle Boxen, außer Box 200, nach DIN 45500 
Gehäuse: A) nußbaumfarbig hell, B) Schleiflack weiß, C) anthrazit 


(a) Fuß „KL-Luxus“, Höhe: ca. 52,3 cm. Ausführung: A) weiß, B) 
anthrazit. (b) Fuß „P 33“, Höhe: ca, 39,5 cm, Ausführung: A) weiß, 
B) anthrazit. (e) Säulenfuß antik, Höhe: ca. 52 cm, Ausführung 
A) Nußbaum, antik behandelt, B) Massiv Eiche, rustikal behandelt 


ROSITA-Box 250 SM, 60 — 80 Watt, 3-Weg-System, Brutio-Vol, ca 
25 I. Maße: ca. 45 x 24,5 x 23 cm. ROSITA-Box 230 SM, 25 — 40 
Watt, 2-Weg-System, Brutto-Vol. ca. 121. Maße: ca. 35 x 24 x 14 cm 
ROSITA-Box 200 SM, 25— 35 Watt, 1-Weg-System, Brutto-Vol. ca, 
11,5 I. Maße: ca. 32 x 21 x 17 cm. Alle Boxen, außer Box 200 SM 
nach DIN 45500. Gehäuse: A) nußbaumfarbig hell, B) Schleifiack 
weiß, C) anthrazit 


Änderungen u. Liefermöglichkeit vorbehalten. 
Zum Einbau kommen Markenfabrikate. Alle 
Geräte entsprechen den einschlägigen VDE- 
Vorschriften und den Störstrahlungsbedin- 
gungen der DBP. Ein ausgedehntes Kunden- 
dienstnetz unserer Lieferwerke steht für die 
technische Betreuung zur Verfügung. Eine 
Lieferung ist nur in den Holzarten möglich, 
die in der Typenbeschreibung erwähnt sind. 
Sonderanfertigungen können nicht vorgenom- 
men werden. In Ausnahmefällen kann gegen 
Preis-Aufschlag eine Sonderbehandlung nach 
eingesandten Farbmustern ausgeführt werden. 


Von all den vielen Gründen, unsere Modelle zu wählen, 
sind einige besonders wichtig: 


3% Rosita-Design 

3% Markentechnik 

E? marktgerechte Preise 

3 Vertrieb über den Fachhandel 


Abee 2 
SR E 


Die schone Art, 
Wohnlandschaften modern, 
zeitlos oder stilgerecht 

zu gestalten. 


3 Kompaktsysteme 

3 Studioanlagen 

3% Konzertschränke 

3% Lautsprecherboxen 

3 Fernseh-Einstellschränke 
e Fernseh-Untersatzschränke 


ROSITA-TONMOBEL - Theo Schmitz GmbH & Co KG 
D-4794 Paderborn - Schloß Neuhaus, Telefon (05254) * 2035, Telex 09-36820 


